取扱説明書 

クリーナー(家庭用） 

品番 SC - XW 55 L 




このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、あり 
がと5ございました。 

この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しくお使い 
<ださい。 

とくに r まを上のご注意 J は必ずお読みください。 
お読みになったあとは、いつでち取り出せるところに 
大切に保管してください。 


各部のなまえと組み立てかた 

付属品 

安全上のご注意 
使用上のお願い 


お掃除する 

付属ブラシの取り付けかた 

パワーブラシ*付属ブラシの使いかた 

かふさをする 

ダス ト カップのゴミを捨てる 

テイ ッシュぺ 一 J (一を取り付ける 

紙パックを交換する 
収納する 



お手入れをする 

ダストカップ 
付属ブラシ 

f 一夕一前フィルター 
本体*伸縮パイプ*ホース 
パワーブラシ 

保護装置について 
別元品 
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故障かな？と思ったら 

20 

よくあるお問い合わせ 

21 

お客さまご相談窓 □ 

22 

仕様 

22 

保証とアフターヴービス 

裏表紙 

保証書 



ご愛用ち登録について 下記の URL より愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。 

http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html 


この商品を使用でさるのは日本国内のみで、国外では使用で 
さません。 

This appliance is designed for domestic use in Japan only and 
cannot be used in any other country . 


I PRINTEDWITH 

SOY INK 


この取扱説明書の印刷には、 
を使用しています。 


植物性大豆油インキ 


お 

手 


上手に巧って上手に節電 


いつ捨てれば 


いいの 


巧えるシートは 
どれかし6? 


付属ブラシは 
ど 5 使 5 の？ 


ぺージ 


たとをは 


準備する 


























床上吸引 

床面と空気を同時にお掃除！ 

エアブロック 

空気のカーテンで、床面のホコ U の舞い上 
げを抑えます。 



ウエット 対応 逆立ちパワーブラシ 

家具のすさ間、壁ぎわをパワーブラシに 
おまかせ。ブラシのつけ替えをせずに、 
スムーズにお掃除でさます。 






紙パックも夕'ストカップも 
使える1台2役 

紙パックとダストカップ（ヴイク□ン方式） 
の2通りの使いかたびでさます。 

気になるダニや花粉の時期などお掃除に 
合わせて使い分けでさます。 



エコ運転 

じゆうたん、フ□一 U ング、たたみなど、 
床面の種類に合わせて自動で吸込力を調 
節。無駄なパワーを抑えることで、消費 
電力量を減らせます。 



己 

ぺージ 
















































各部のなまスと組み JX てかた 


グリップ 


逆立ち八ンドルい P . 7 ) 
ホース 


コード巻き取りボタン 

(一 P .14) 


電源プラグ 


黄印を目安に引き出し、 
赤印(上は引き出さな 
いでください。断線の 
原因になります。 



クリーニングサイン 

(一 P . 己 .1 M 3-15) 


パワーブラシ」 


>パワーブラシを振ると「カラカラ」と音びします 
び異常ではありません。 

>ホース/伸縮ノてイプ/7 (ワーブラシをはずすときは、 
ボタンを押しなびら抜いて<ださい。 


ボタン 


付属 


パワーブラシ 



伸縮パイプ 



ホー乂 

(そのままブラシ付さ） 



馬毛ブラシ 



つぎ手 



ふとん□ーラーや 
別売品卜 P .18) を 
取り付けるとさに使用 


ふとん□ーフー 

(一 P . 目） 


ダストカップ 




(ダストカップに装着） 

お手入れブラシ ティッシュペーパー 




紙パック 

(一 P .13-18) 


。〇 
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準備ずる 




















































安全上のご注意 


C 必ずお守りください） 

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
表示内容を無視して誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

「人が死 t または重傷を負う 
可能性が想定される」内容 

A 注意 

「人が損害を負う可能性および物的損害 
のみの発生が想定される」内容 


■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 




してはいけない「禁止」内容 


〇 


必ず実行する「強制」内容 


A 警告 


電源プラグ•コード•コンセント 


〇 


•お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント 
か!5抜く 

^感電 • ケガの原因 

•定格1曰 A 1 U 上.交流10 0 V のコンセントを単独 
で使う 

^他の器具と併用するとコンセント部び異常発熱して 
発乂の原因 

• 電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭き取る 

^ほこりびたまると乂災の原因 

•電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 

一感電•ショート-発乂の原因 


Q 


>めれた手で電源プラグの抜き差しをしない 

^感電 • ケガの原因 

>コードや電源プラグが傷んだり、コンセン 
卜の差し込みがゆるいときは使用しない 

一感電-ショート-発乂の原因 

>コードを傷つけない 

(加工する-無理に曲げる-引っ張る•ねじる- 
たばねる- 重いちのを載せる-挟み込む-パワ 
ーブラシにをさ込むことをしない） 

-►乂災-感電の原因 


户べつーブラシ 


G 


>回転ブラシ-自動停止スイッチ-シャッターに 
触れない 

一回転ブラシの回転に 


自動停止 
スイッチ 


よるケガの原因 
特にお子様には注意 
して<ださい 


回転ブラシ 



Q 


>引乂性のもの-乂の気のあるものを吸わせない 

(打油.ガソリン.ベンジン.シンナ" 

トナー•タバコの吸い殻-線香など） 

^爆発 • 乂災の原因 




本体八ンドル 
前八ンドル 


お助け八ンドル 


>改造はしない 

修理技術者 m 外の人は、分解したり修理をしない 

^乂災 • 感電-ケガの原因 
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さ 
まご相談窓口」 (- P . 21 ) にご相談ください。 

>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない fl — 

(水洗いできる部品を除く） ^ lj \" 

-►感電の原因 U \ 


•異常.故障時には直ちに使用を中止する 

^発煙.発乂、感電のおそれあり 

• 「床ふき」「強」「自動（エコ運転）」「弱」対甲しても 
時々運転しないとさびある 
•電源プラグやコードを動かすと、通電したりしな 
かったりする 

•運転中、時々止まる、または異常な音びする 
.本体び変形したり、異常に熱い 
•ホースび破れている 
•こげ<さいにおいびする 

すぐに「切」を巧し、電源プラグを抜いて、販売店 
へ点検-修理を依頼してください。 
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電源プラグ•コード•コンセント 


〇 



•電源プラグを抜くときは、コードを持たず 
に電源プラグを持つ 

^感電やショートによる発乂の原因 

•コードはまっすぐに引さ出す 

^コードび本体とこすれて破損し、感電-発乂 
の原因 

• コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 

^電源プラグびあたってケガをする原因 

•使用時必外は、電源プラグをコンセント 
か5抜く 

^ケガゃゃけど、絶縁劣化による感電-漏電 
乂災の原因 


广 


吸込曰-排気曰 


Q 


>吸込□をふさいで長時間運転しない 
>排気□はふさがない 

-►過熱による本体の変形-発乂の原因 


〇： 


本体八ンドル-前八ンドル-お助けノ V ン 
ドル外を持って本体を持ち上ばない 
収納の状態で持ち運ばない 

^本体ゃ部品の落下に 
よるケガの原因 



•弓 I 乂性のものの近くで使用しない 

^爆発 • 乂災の原因 

•乂気に近付けない 

—本体の変形によるショート-発乂の原因 

•本体に乗!5ない 

^故障や転倒によるケガの原因 
特にお子様にはを意してください 

•本体-ホース-伸縮パイプの接点に、 
ピンなどの金属類を入れない 

-►感電の原因 


伸縮 
ハ。イプ 


ホース 


本体 



接点 


接点 


接点 


使用上のお願い 


このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除 
外の目的には、使用しないでください。 


一気に多量のゴミを吸わせない 


次のをのは吸わせない 


水などの液体や湿ったゴ5 
ガラス、ピン、刃物などの鋭利ならの 
多量の粉、砂、ル石など目づまりするらの 
ポリ袋やストツキングなどの大さなゴ5 

► 故障や吸込力低下の原因になります。 


ホースの扱いはていねいに 


ホースを持って本体を持ち上ばない 
ホースを踏みつけない 

►ホースの破れや、断線による故障の原因になり 
ます。ホース内には通電用の配線をしています。 


パワーブラシの扱いは正し< 


壁や家具に強く当てない 

床に強く押し付けたり、落とさない 

► 傷つさや故障の原因になります。 

回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い 
続けない 

► じゅラたんやたたみを傷めます D 

車輪がすり減った状態で使い続けない 

►床を傷つけるおそれびあるため、使用を中止し、 
販売店にご相談ください。 


付属ブラシを正し<巧う 


傷つさやすい所には強く押し付けない 
伸縮パイプや ホースの 先端で掃除しない 

►傷つさや故障の原因になるため、付属ブラシを 
取り付けて掃除してください。 


なが態で巧い続けない 


クリーニングサインがホ点な-ホ点滅している 
ホースまたはパイプにゴミがつまっている 
パワーブラシに大さなゴ5やマットなどが 
かみこんでいる 

► モーターの過熱防止のため保護装置びはたらさ 
ます。 (- P .18) 

本体が転倒している 

► 床面の傷つさや故障の原因になります。 

破れた紙パックの使用や繰り返しの使用は 
しない 

►故障の原因になります。 


準備ずる 
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お掃除ずる 



「自動（エコ運転）」で運転中 


ホ点滅：本体の保護装置び作動中 (- P .18) 


エアブ!□ック 

空気のカーテンで、床面のホコ U の 
舞い上げを抑えます。 

V _ 


% ホ点灯：フィルターの目づまりや紙パックの交換時期を 
お知らせ（一 P . 1 M 3) 


L 回拓ブラシの回拓を r 切/ 7 J ずるとを 


参細 

願- 

Ei 


押すたびに吸込力び切り替わります。 

星"^ Sf 時 广惜」一「自動に編」一励-! 


吸込力の目安 

強 

じゅ5たんのお掃除に 

自動 
江コ運転) 

じゅうたん、床、たたみのお掃除に 
[ 床面の種類に合わせて吸込力び自動調節され^ 

1ます。 / 

回転ブラシを「切」にした場合、「切」にする直前 
の吸込力で維持されます。 

再度回転ブラシを「入」にすると、自動調節に戻 
ります。 

弱 

薄い敷物のお掃除に 


かふさに 

( P .9) 


運拓中に d 誤)を巧ず 

押すたびに「切」「入」び切り替わります。 

床•たたみで静かにお掃除したいとさは「切」にします。 

-^0 を巧して運拓祉める 

•「強」「自動（エコ運転）」「弱」で運転中、 ふき) を押しても床ふきには切り 
替わりません。一度^を押して切り替えてください。 


電ミ原プラグを 
コンセントに 
差し込む 


ノ 
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•運転中および運転後、本体•コード-電源プラグ-排気 
び熱くなりますび、異常ではありません。 

•パワーブラシの操作び重いとさは、吸込力を下げてくだ 
さい。 

•パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラ 
シび止まります。 

パワーブラシを床面に置いてち回転ブラシび回転しない 
(自動停止スイッチ（一 P .3) びはたらいている）とさは、 
一度パワーブラシを床面から浮かせてください。 


_み- 

お掃除のアドバイス ’ 3 * . 

じゅ5たん 

① 一定ち向に往復 

② 直角ち向に往復 

③ 残ったすみの順でお掃除 

•新しいじゅうたんは遊び毛び多く取れま 
すび、ご使用にとちない徐々に少なくな 
ります。 


巧 

板の目にそって軽くすべらせる。 

フ n - U ングシートを取り付けて「床;3、き」 
をでさます。（一 P .9) 

たたみ 

たたみの目にそってゆっ <0と動かす。 


付属ブラシの取り付けかた 

r 使用例一 P .8 


馬毛ブラシ 


ホース/伸縮ノ くイプに取り付けます。 



•吸込音び気になるとさは、吸込力「弱」にしてください。 


ふとん□ーラー 


付属のつぎ手をつないで、ホース/伸縮ノ くイプに取り 



そのままブラシ 


伸縮ノ くイプをはずし、凸部に指をかけて起こします。 


































お掃除ずる(つづき) 




•そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態で低い所を掃除しないでください。 
床などを傷つけることびあります。 

•パイプホルダーび家具や床に当たらないように注意してください。傷をつける 
ことびあります。 


手元をひねって伸縮ノ くイプを下げる 


パワーブラシを逆立ちさせたとさは 


•パワーブラシを家具のすき間などに固定させているときにパイプをち図の矢印の方向に 
動かさないでください。パワーブラシび破損することびあります。 


•まっすぐ前後に動かしてくださし、無理に左ちに動かすと、伸縮パイプび破損すること 
びあります。 

•回転ブラシによりゴミび飛び散って吸い込めない場合は、苗な）を押し回転を止めてお 
掃除して < ださい。 

•通常の位置にもどすには、逆の手順でグ U ップび上になるように回してください。 
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li ^^ j パワーブラシを壁に巧し当ててちもに 


/ V ソコンの 


ホ-ド 


キ 


べツド 




エアコンの 
フイルター 

なのサッシ 


エアコン 



力-テン 


シャッターび開さ壁ぎわのゴミを吸い込みます。 
押し当てたまま□ーラーで左ちに動かせます。 


ソヤツタ— 
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パワーブラシにウエットシート/ドライシートを取り付けると、 
ゴミを吸い込みながら床ふさがでさます。 


巧ふさをずる 


■ 使えるシート/使えないシート 

この掃除機は、下記の「使える」シートを使用するわのとして開発されています。「使えない」シートを使用した場合、 
ク U —ナーの性能•品質を保証でさません。必ず「使える」シートを使用してください。 


〇使える 


X 使えない 



-別売品の交換用フ n-ij ングシートト P.] 8) 
‘市販のフ□一 U ングワイパー用シート 
(寸法約200 mm X 300 mm ) 


致里。卜 



-別売品の交換用ウエットシート（一 P . ] 8) 
. 花王クイックルワイパーウエットシート 
(1 日枚入/2□枚入） 


• 厚みの厚いシート • テイッシュぺーパー 
• 寸法び大さいシート 
• 薬剤び使用されたシート 

• 左記のシート 


※花王クイックルワイパーウエットシートは花王商品取扱店でお買い求めください。 

※巧王クイックルワイパー立体吸着ウエットシート-花王クイックルワイパーワックスコートシートは使用できません。 
ノのーブラシの性能をそこなうおそれびあります。 

(クイックルは花王(株）の登録商標です。） 




シートの片寄りや 
回転ブラシの振動 
の原因になります。 



ふき)巧甲ず 

回転ブラシにシートび巻さ付さ、 

床而さとゴミの吸い込みを始めます。 


■一時停止するには = 

@を押す （ @)で運転再開） = 

■回転ブラシの回転を「切/入」するには= 
( I ® を押す = 

































































































































































































































































ドライシート/ウエツトシート使用上のお願い 

• シートは]枚だけ巻さ付けてください。 

•砂や硬いゴミび付着したシートでふくと、床を傷つけるおそれびあります。 

ふき) (外で使用しないでください。床び傷ついたり、故障の原因になります。 


ウエットシート使用上のお願い 

•長時間おいておくと、乾燥して洗ミき効果びなくなるので、 ] 度袋から出したらすぐに使用してください。 

♦長時間直接床の上に置いたままにしないでください。床び変色することびあります。 

•子供の手の届く所や乂気の近く、曰の当たる所や高温になる所に置かないでください。 

•荒れ性の方や長時間触れる場合は、炊事用手袋をご使用<ださい。 

•水性ペンキやうるし、ニス塗り、白木、桐、その他表面加工されてない床、皮革、壁紙には使用しないでください。 
• 目立たない所で試して、変色しないことを確認してからご使用ください。 

•ウエットシートに含まれている水分び床にこぼれた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。 





. で 

ミふまが5ま< 
:をないとを 







シートの巻き付きが悪い 


ウエットシートを床に貼り付かないように置いてください。 

巻き付ける際に、パワーブラシを前後に少し動かしたり、 
ノてワーブラシ後部を少し浮かせてください。 

回転ブラシのお手入れをしてください。（一 P . ] 7) 


振動が大きい/回転ブラシが停止ずる 


•床ふき後は、シートをはずしてください。回転ブラシ 
に巻さ付けたまま長時間放置するとパワーブラシの性 
能をそこなう場合びあります。 

•床店\さ後は、パワーブラシ 
裏面（起毛布）びめれる場合 
びあるため、じゆ5たんや 
たたみをお掃除する前に乾 
いた布で拭いてください。 



• シートをはずして巻さ直してください。 
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ダストカップのゴミを捨てる 

ゴミ捨て時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


♦ゴミ捨ての目まをクリーニングサインホ点打でお知6せ※ 

※吸込力「強」「自動（エコ運転）」で運転中のみ 




ゴミ捨て、ティッシュぺーパーの交換 



ゴミの種類によって赤点なの時期が異なる場合がありまず。 

•目づまりしやすい砂ゴミや±ボコ U び多いとき……ゴミび少なくても赤点なすることびあります。 

•ぺットの毛や綿ゴミび多いとき……ゴミびいっぱいでもホ点灯しないことびあります。吸込力び弱いと感じたら、 

ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしてください。 


ク U —ニングヴイン 


それでをホ点好するとをは 


ダストカツプ/フイルターのお手入れ（一片 15-16) 



巧願し、 〜長くお使いいただくために〜 

み■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュぺーパーの交換をしましよう。 
■ホ点なが態で巧い続けないで<ださい。 

赤点な状態での運転はモーターに負担びかかります。 

赤点な後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。 




^1ダストカップを取り出ず 



チリ落とし レバーを 
5往復程度動かず 



プリーツフイルターの ゴミや 
ほこりを落とします 



•取り出し時にゴ S すてボタンを押さな 
いで < ださい。 

•集じん□を下に向けないでください。 
(ゴ S びこぼれます） 


=•プ U —ツフイルターの色び部分 
= 的に濃い、または薄いことびあ 
= りますび、性能上問題はありま 
= せん。 


m r ゴミずてボタン」を 



アイツシユぺ一八一 



=上下に振って、プリーツフィルター 
=とメッシュ枠の間のゴミを落とす 


•プ U —ツフイルターに無理な 
力を加えないで<ださい。変 
形することびあります。 



=ダストカップのまわりのゴミは、 
=お手入れブラシで落とす 






































































































































0 2000 3 已〇〇 

ゴミ捨て回数 

• 当社試験ゴ三による当社試験結果 

• ゴ三の種類や条件（温度、湿度等）によって吸込力の持続期間 
は異なります。 


•ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを使います。 

•めれたティッシュペーパーは使えません。 

•ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ク U —ニングヴイン 
び通常より早<赤点灯したり、本体や排気び熱<なる場合びあり 
9 〇 

ゴミを捨ててちクリーニングサインがホ点丹する-吸么力が弱い- 
運転音が大きい等の症状が改善できない場合は、お手入れ（一 P . 1己） 
をして < ださい。 


ダストカップにテイツシュペーパーを取り付けましよう 


お掃除ごとの 

•テイツシ ユぺーパーの 
交換-取り付け 
•チリ落としレバーの操作 


•吸込力を持続 

{つ ィ ルター類へのミちれの付着を抑え、、 
をすると… I お手入れの回数減 J 

• ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを 
抑える 


惡 


i ん 





巧してゴミを捨てる 



メッシュ枠の上に 
= ティッシュぺーパーを乗せ、 

画 ゆつ<りふたを閉める 


ダストカップを 
= 本体に取り付ける 


ティッシュペーパーは 
矢印の先端に合わせる 




お手入れブラシ 



•テイッシュペーパーを取り付けない 

/二 

口は… 

(綱捕宣 

吸込力を撤^ずるため、月1回を目安に、 

imj = 

ダストカップのお手入れ（一 P .1 曰）を 


して < ださい。 



ゴミ捨て後の吸込力 







































































































































































紙パックを交換する 


紙パックの交換時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


•目づまりしやすい砂ゴミや±ボコ U び多いとき……ゴミび少なくても赤点なすることびあります。 

•ぺットの毛や綿ゴミび多いとき……ゴミびいっぱいでも赤点なしないことびあります。吸込力び弱いと感じたら、 

紙パックを交換してください。 


♦交換の目まをクリーニングサインホ庶打でお知6せ※ 

※吸込力「強」「自動（エコ運転）」で運転中のみ 
ゴミの種類によって赤点：):了の時期が異なる場合があります。 



ク U —ニングヴイン 



巧願し、〜長くお使いいただくために〜 

■破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。故障の原因に 
なります。 

■ホ点なが態で巧い続けないで < ださい。 

赤点灯状態での運転はモーターに負担びかかります。 

赤点な後は、すぐに紙パックを交換してください。 


取り付ける 国 取りはずず 


n 紙パックの台紙を 

本体のみぞに差し込む 

•紙パックとダストカップは同時に使用できません。 
ダストカップを本体から取り出してください。 



H 台紙をフックに引っかける 



田 ふたを閉める 

•ふたび閉まらないときは紙パックび入っていないか、 
正しく取り付けられていません。 


圍 n 本体を立てて、ふたを開く 


= 4フックからはずして取り出ず 




紙パックのお求めは… 

ク U —ナーの紙パックは機能部品です。当社画国心外の紙パックを使用した場合、モーターび発煙•発火する 
おそれびあります。また、ク U —ナーの性能•品質などを保証でさません。必ず王洋電機製の r 純固紙ノくックを 
使用してください。（一 P .18) 
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収納ずる 



H 伸縮パイプを本体に固定ずる Q 伸縮パイプか5ホースを抜き、 

下図のように収納ずる 








ホースを 強く引っぱら 
ないで < ださい。 

破れや断線による故障 
の原因になります。 


•収納の状態で持ち運ばないで<ださい。ホースや伸縮パイプび 
はずれた場合、危険です。 

• 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。 


























































































お手入れをずる 


お手入れの前は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ベンジン-シンナー-アルカ U 性洗剤*漂白剤などは使用しないでください。変色-変形-割れの原因になります。 


7 K 洗いマークについて 


水洗いできます 

^ 水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いの原因） 

水洗ぃ可 ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変形の原因） 

水洗いでさません 

水洗い不可 



タストカツ 


お手入れのタイミング -ク U - ニングヴインび赤点口したとき 

-吸込力び弱くなったとさ 
-運転音び大さくなったとさ 


下記の場合は、吸込力を持続させるため、月1回を目安にお手入れをしてください。 

•お掃除ごとのゴミ捨て-チ U 落としレバーの操作をしない 
•ダストカップにティッシュペーパーを取り付けない 


n カップフイルターをはずず 

取っ手を広げながら 

カップフィルターを手前に引いてはずす 


0お手入れブラシで 

目づまりやゴミを取り除く 



はずす 


取り付けかた_ 

カップ フイルターの みぞを 
ダストカツプの凸部に合わせて 
押し込む 


凸部みぞ 




※プ U —ツフィルターは消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（一 P .]8) 


























































付属ブラシ 


そのままブラシ 

ホースからはずして 水洗いずる 




た 

水洗い可 


ふとん□—ラー 

分解して水洗いずる 


林 


た 

6 

水洗い可 


I■ 曲 I 


◄— —► 


>ネジは水洗いしない 
で < ださい。 



水洗い不可 


馬毛ブラシ 
水洗いずる 



た 

水洗い可 



本巧 • 伸縮パイプ • ホース 


D 柔5かい巧で水拭さ 


>よく絞ってください。 

>巧れびひどいとさは台所用中性洗剤を 
うすめた水で水拭きしてください。 


H から拭き 


水洗い不可 





お手入れのタイ5ンク 

-ゴミやほこりび付着したとさ 



モーター 刖フィルター 


H 取りはずす 

因 軽く水洗いずる -0- 


た 


水洗い可 



お 


約]曰 
陰干しする 


>洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないで 
ください。変形の原因になります。 



みぞにそって 
奥まで差し込む 


フィルター枠 



※モーター前フィルター（ペット臭ブ□ックフィルター）は消耗品です。 
破れた場合は、お近<のサンヨー商品販売店でお買い求め<ださい。 
(一 P .18) 


お手入れずる 
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お手入れをずるりづき) 



パワーブラシ 


回転ブラシを取り出ず 



① カバーを はずす 



②回転ブラシのベルト側を引き出し 
ベルトをはずず 



因 ゴミを取り除く 

①回転ブラシのゴミを取り除く 

巻き付いた糸くずなどは 
はさみやピンセツトで取り除く 


ウィングク□スについたゴ S や 
ほこりは歯ブラシ等で取り除く 



ウイングク□ス 


軸受に巻き付いたゴミは 
軸受をはずして取り除く 

軸受、 引っぱる 



取り付け時は 

ワッシヤを必ず取り付けて 

<ださい 


ペンチなど 


お 


/ワッシャ 

W く ^ 

\軸受 


②馬毛ブラシでパワーブラシ裏面の 
ゴミを吸い取る 



自動停止スイッチや車輪に 
卷さ付いた糸くずなどは 
ピンセット等で取り除く 


田 回乾ブラシを取り付ける 


①プーリーがないほうの卽受を凹部に差し込み、 

反対側のプーリーにベルトをかけ、卽部をみぞに入れる 



② カバーを 取り付ける 



臭いなどが気になる場合は… 


吸水シートを 
水洗いしてください。 

• 曰頃のお手入れは不要です。 
•交換もでをます。（別売品参照） 
•パワーブラシの付け根に内蔵され 
ています。 


H 取り出ず 


取り付け時は 
先につめを穴に 
引っかける 

つめ 



曰 水洗いずる 


吸水シート 



中性洗剤で軽< 
ちみ洗いし、 
陰干しで十分 
乾かす 
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保護装置について 

下記の原因によって保護装置びはたらき、次のいずれかの状態になります。 

■モーターの過熱を防ぐため、クリーニングサインびホ点滅し 、 f 

吸込力び低下 （吸込力の調節はでさません） 
^この状態で運転を続けると運転び自動的に停止 

■ モーターの過熱防止の保護装置がはた5き、運おが自動的に停止 


{ jgg ) •ダストカップまたは紙パックにゴミびたまりすざている 
• ホースやノ くワーブラシにゴ S びつまっている 

処置^①「切」を押し、電源プラグを抜く 

^②•ダストカップのゴミを捨て、お手入れする（一 P .11‘1 己） 
または、紙パックを交換する (- P .13) 

•ホースやパワーブラシにつまったゴミを取り除く※ 

※ホースにつまったゴミは、伸縮パイプをはずし、水道のホース 
などで取り除いてください。（水は使わない） 

③電源プラグを差し込んで再度運転する 

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、 
1己〜6日分待つてから使用してください。 


( 原因、 •大さなゴミ、薄い力ーペット、玄関 
^ マットなどをかみ込んだ 

•パワーブラシにゴミびつまっている 

処置、 ①ゴミを取り除く (- P .17) 

②己〜10分待ってから使用する 
(周囲温度により時間は異なります） 




パワーブラシの過熱防止の 
保護装置びはた5き、 

回串5ブラシび停止 


1.， 

少、主 余 


別 Tiinn 

お近くのサンヨー商品販売店でお買いホめください。 
(価格は 2 日日 9 年 8 月現在のものです。） 


※別売品のブラシの種類によっては 
ノ くイプの太さび違うため、付属品の 
つぎ手 ( P .2) を使用してください。 



■ ブラシ付3段□ング 
すさ間用吸込 □ 

SCS - LB 3 

メーカー希望ル売価格 

1，2目0円 (税抜11200円) 



■ 交換用フ□ーリングシート 
(5 枚入り） 

部品]-ド 6161521576 

メーカー希望ル売価格 

52已円 (税抜500円） 


■ 交換用ウエットシート 
(5 枚入り） 

部品コ-ド 616154 2571 

メーカー希望ル売価格 

目30円 (税抜目日0円） 


■ プリーツフィルター 
部品コ-ド 616160 9724 

メーカー希望ル売価格 

1ぶ90円 (税抜1|8日日円） 


■ モーター前フィルター 
(ペット臭ブ□ックフィルター) 
部品コ-ド 616156 8953 

メーカー希望ル売価格 

目30円 (税抜目日日円） 


■ 吸水シート 

部品コード 616160 9731 

メーカー希望ル売価格 

420円 (税抜4日日円） 


■ 紙パック…使える紙パックは iU 下の4種類です。 


パワー持続タイプ 

• J が気クリーンタイプ 

• フラボノイド入り 

SC - PX 17 (3 枚入） 

SC - P 16 (已枚入） 

防臭高性能 タイプ 

メーカー希望ル売価格 1，2目0円 (税抜1，2日日円） 

メーカー希望ル売価格 

SC - P 15 (已枚入） 


1，1日日円 (税抜1，1日日円） 

メーカー希望ル売価格 

キヤツチしたダニのフン- フラボノイドの 

死がいの活性を抑制 ★] 入った 

特殊 3 重層で 
花粉やダニの 

1，050円 (税抜1|日日日円） 

アレルブ□ツク-立体 3 重層 防臭 ★s タイプ 


1アレルブ□ツク.防臭剤1植物抽出フラボノイド 

死がいちキャッチ 

1防臭剤1植物抽出フラボノイド 


オキシト U カルバ1」ル酸 

-アミノ酸 

デンプン加水分解物 


亜鉛化合物 


•フラボノイド入り 
防臭^ 2 タイプ 
SC - P 14 (已枚入） 

メーカー希望ル売価格 

735円 (税抜7日日円） 


r 防臭剤1植物抽出フラボノイド 
オキシトリカルバI」ル酸 
亜鉛化合物 


>ク|」ーナーの紙パックは機能部品です。当社 「純正 外の 
紙パックを使用した場合、モーターび発煙-発乂するお 
それびあります。また、ク U —ナーの性能•品質などを 
保証でさません。必ず兰洋電機製の兩正]紙パックを使用 
して < ださい。 


抑制効果 


品番 

試験機関名 

試験ち法 

抑制の方法 

SC-PX17 

株式会社大阪環境技術センター 

EUSA ま 

繊維に付着 


★2 


紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。 

ただし、ク U —ナー本体のゴムなどの臭いには、効果びありません。 

ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約]か月です。 
(ゴミの 量、 種類によって異なります。） 









































故障かな？と思った! 5 


次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセント 
から抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。 

修理を依頼されるとさは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体-ホース-伸縮パイプ-パワーブ 


ラシ）をご持参ください。 


こんなとさは 


運乾しない 


運乾が自動的に止まる 


吸込力が弱い 


運転音が大さい 


運乾中にボコボコと 
音がする 

クリーニングサインが 
赤点'灯したまま消えない 

ゴミがいっぱいでち 
クリーニングサインが 
赤点：なしない 


回おブラシが回5ない 


ダストカップが開かない 

ダストカップが本術こ 
装着でさない 

コードが全部卷さ取れ 
ない 


ここを調べてください ページ 

♦本体に ホースび 確実に差し込まれていますか？ 2 

参電源プラグびしっかり差し込まれていますか？ 5 

^わう一度差しなおしてわ運転しないとさは、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

参ダストカップまたは紙パックびゴミでいっぱいではありませんか？ 11,13 

参ホースやパワーブラシにゴミびつまっていませんか？ 18 

•ク U —ニングヴインびホ点滅していませんか？ 18 

^モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置びはたらくことびあります。 

「保護装置について/本体」の説明にしたびい、処置をしてください。 

•ク U —ニングヴインびホ点灯していませんか？ 11 • 13 

ーダストカップのゴミを捨て、お手入れをします。 

ティッシュペーパーまたは紙パックを交換します。 

•ホースやパワーブラシにゴミびつまっていませんか？ 17,18 

参メッシュ-フィルターび巧れていませんか？ 15’16 

-►お手入れをします。 

♦本体のふたび開いていませんか？ 

•ダストカップまたは紙パックびゴミでいっぱいではありませんか？ 11,13 

参メッシュ-フィルターび巧れていませんか？ 15,16 

•ホースやパワーブラシにゴ S びつまったり先をふさいでいませんか？ 17’18 

^上記箇所のお手入れ •® 置をしてもク U —ニングヴインの赤点灯び消え 
ないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


•ペットの毛や綿ゴ S び多いとさは、ゴ S でいっぱいでもク U —ニングヴイン11’13 
びホ点灯しないことびあります。 

吸込力び弱いと感じたら、ゴミ捨て-ティッシュペーパーの交換または 
紙パックの交換をしてください。 


•パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシの回転は止まります。 6 

•ブラシ回転を「切」にしていませんか？ 5 

-「ブラシ切/入」を押して「入」にします。 

参パワーブラシ-伸縮パイプ-ホースび確実に差し込まれていますか？ 2 

•自動停止スイッチ-回転ブラシの軸受部にゴミび付いていませんか？ 17 

-►お手入れをします。 

•パワーブラシにゴミびつまっていませんか？ 18 

一) くワーブラシの保護装置びはたらくことびあります。 

「保護装置について/パワーブラシ」の説明にしたびい、処置をしてください。 

•「ゴミすてボタン」を押していますか？直接手では開けられません。 11 

•プ U —ツフイルターび確実に取り付けられていますか？ 15 


•コードび片よったり、よじれて巻かれていませんか？ 

^コードを]〜 2 m ほど引き出して、もう一度巻き取ります。 


19 



参コードびからんでいませんか？ 

^無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しなびら「巻き取り」 
「引き出し」を繰り返し行います。 

•メッシュ-フイルターにゴミび付いていませんか？ 

-►お手入れをします。 

参ダストカップまたは紙パックびゴミでいつぱいではありませんか？ 

参吸水シートび巧れていませんか？ 

-►水洗いまたは交換します。 


15-16 

11.13 

17 


よくあるお問い合わせ 


0 


パワーブラシ 
切/入ボタンは 
どんなときに使うの？ 


ご回答 

>パワーブラシの回転ブラシ切/入を選択できるボタンです。 

床やたたみなど、静かに運転したい場合は切にしてください。 


ぺージ 



別売ブラシや 
別売アタッチメントが 
取り付け!5れない！ 



►つぎ手 (- P .2) を接続すればお使いいただけます。 

ただし、種類によっては取り付けられないものもあります。 


に洋電機製 SC - PX 17、 SC - P 16. SC - P 15. SC - PM の4種類び 
お使いいただけます。 


18 
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兰洋電機製の 
純正紙パック必外 
(各社対応紙パック等）は 
使えるの？ 


•必ず兰洋電機製の純正紙ノ くックをご使用ください。 18 

当社純正しソ外の紙パックを使用した場合、モーターび発煙-発乂するおそれ 
びあります。またク U —ナーの性能-品質などを保証でさません。 


お問い合わせ内容 


異臭がする 


コードが引さ出せない 


たとをは 
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お客さまご相談窓 □ 


これか!5も、いいおつき合いを 
お願いしまず 


■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせください。ご相談窓□の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。 


家電商品についてのを般的なごホ目談 く兰洋電機株式会社お客さまセンター> 


受付時間： 9:00 〜 18:30 (365 日）総さ相談窓 □ 050-3116-3434 


※上記き号をご利用できない場合は 大阪 (06)6994-9570 におかけください。 

※郵便または F A X でご相談される場合 兰洋電機株式会社お客さまセンター 〒日 7日-8677 大阪府守□市京阪本通 2 -日 -5 /FAX : 大阪のの 關 94-9 日 1日 


家電商品の修巧ヴービスについてのご相談 く兰洋電機ヴービス株式会社> 


受付時間：月曜日〜金曜日 9:日日〜18:30(7、8月 8:45〜 19:30) ±曜 •日曜•祝日•当社休日 9:0日〜17:3日 


修 

東京コー 

ルセンター 

大阪コールセンター 

沖縄地区 

11 

巧 

離 

化ミ毎道地区 

050-3116-2333 

近畿地区 

日已日- 3116-255 已 

中国. 

中国 050-31 1 6-2777 

日 98-944-5 日 18 

ま化地区 

050-3116-2444 

rh 加 

北陸日日日- 3116-2 已 5 已 

四国地区 

四国 050-31 1 6-2555 

※沖縄地区の受付時間 

お 

関東’ 

050-3116-2222 

甲呂1い 
北陸地区 

中部 050-31 1 6-2666 

九州地区 

050-3116-2888 

月曜日〜±曜日日:00〜17:30 

□ 

甲信越地区 

恐輔区は 050-31 1 6-2222 


旧曜、祝日及び当社休日を除く） 


※〇已 0- がご利用できなし順 S ホ、ま京 (03) 5302-3401 煉京コールセンター)/大阪 (06) 42已 0-8400 (大阪コールセンター)へおかけください。 


持込み修巧および部品についてのご相談 く兰洋電機ヴービス株式を社> 


受付時間：月曜日〜±曜日目: 00 〜 17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスス5 
※名称•住所•電話番号は、ご通知なしに変更することびありますので、ご了承ください。 


-シヨン）で承つております。 


北海道地区 

関東-甲信越地区 

化源宣 札幌ヴービスセンター Q (011) 831-9201 

〒朋3-朋13札幌市白石区中央兰条 4- 1 -36 

脚 II サービスステーシヨン 狂 (0166) 22-2421 

干 070-0 日73旭…市曜化兰条 7-3-3 

函 館ヴービスステーシヨン 狂 (0138) 48-8301 

干 041-0824 函館市西ネ吉梗田 T 己 89-29 已 

卸陥ヴービスステーシヨン 巧 （01 已 4) 2吕 一1576 

〒腑日-朋3日訓路市共栄大通 3-1-6 

化見サービスステーシヨン 狂 (0157) 吕 3-4871 

〒朋 0-0037 化見市山下町 4-7- 14 

神奈川県京浜サービスステーシヨン な （044) 740 -3 已30 

干211-孤 4] 川崎市中原区下ル田中己-] 1-2] 

平塚サービスステーシヨン 狂 (0463) 已已 一3926 

干2日4-册14平塚市四之宜 3-20-60 

新漏県 新漏サービスセンター 狂 (025) 285-2431 

干犯日-朋引新潟市中央区鳥屋野 187-19 

長岡サービスステーシヨン 巧 （02 已 8) 46- S 06 已 

干 940-21 27長岡市新産 2-8 -日 

山梨県 甲府サービスステーシヨン 狂 （0 已已）吕 26-2 已61 

干400-孤3日甲府市飯田 4-8-23 

東北地区 

中部-北陸地区 


青森県 青森ヴービスステーシヨン a (017) 729-3401 

干03日-日 14] 青森市大字上野字山辺2日-己 
岩手県 盛岡ヴービスセンター 狂 (019) 623-1600 

干 020-0824 盛岡市東安庭 2-10- 日 
言城県 仙台サービスセンター 巧 （022) 287-83已1 

干984-孤32仙台市若林区荒井字丑ノ頭 43-1 
秋田県 秋田ヴービスステーシヨン 狂 (018) S 62 —6已已1 

干011-朋01秋田市寺内イサノ日 3-1 
山形県 山形サービスステーシヨン 巧 （023) 641-1 769 

干9弧-2331山形市飯田西4-已 -3 己 

福島県 郡山サービスステーシヨン 狂 (024) 94已一巨793 

干9的-0107郡山市安積 3- 120 


関東-甲信越地区 


获城県 水戸サービスステーシヨン 巧 （029) 2已 1-4 12已 

干31 1-41 日2水戸市巧和田 3-238 日-] 

つくばサービスステーシヨン狂 （029) 864-47 已1 
干 300-3261 つくば市巧畑 2-1 已 -3 
栃木県 宇都言ヴービスステーシヨン狂 (028) 6 S 4-2 已已1 

干 321-01 引宇都宮市西…田巧已3-] 

群馬県 高崎ヴービスステーシヨン 巧 （0 吕 7) 362-1 1已1 

干37日-朋04高崎市井野巧 338-1 
大泉サービスステーシヨン 狂 （027 色） 63-4401 

干 370-0 日24邑楽郡大泉巧ち海已41-日 
埼玉県 さいたまヴービスセンター Q (048) 778—3095 

干362-朋巧上尾巿上尾下 780-1 
坂戸サービスステーシヨン 巧 （049) 284-8900 

干 350-0214 あ戸市千代田 5-3- 17 

千葉県 干葉ヴービスセンター 狂 （043) 208-3800 

干2日 0-0842 干葉市中巧区南巧 3-7-1 己 
鎌ヶ谷サービスステーシヨン Q (047) 441-01 11 
干 273-010 日鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-日-日日 
東京都 武蔵野ヴービスセンター 狂 (042) 364-7721 

干1 83-0033 府中市分梅巧 5-9- 1 
城東ヴービスステーシヨン 狂 （03) 5697-8160 

干 120-0 朋日足立区綾瀬 7-22-1 日綾瀬 7 T 目ビル 
城化サービスステーシヨン 狂 (03) 已91 4-341 3 

干174-朋日1板橋区ル豆ミ尺（アズサワ）] -23-1 Q 
城西ヴービスステーシヨン 狂 （03) 已 347-0761 

干 167-0032 お並区天ミ召 3-12- 12テック杉並 
ホ目模原ヴービスステーシヨン狂 (042) 788-2760 
干 194-001 2巧田市金森8已 1-3 

神奈川県横ミ兵サービスセンター Q (04 已） 827-2831 

干 244-0806 横お市戸塚区上品濃日-14 


富山県 富山サービスステーシヨン 巧 （07 色） 422-7020 

干 939-821] 實山市二口町 1-13-8 

石川県 金ミ尺サービスセンター S (076) 23已 一3310 

干 920-0025 金お市駅西本巧日-日-13 

福井県 福井サービスステーシヨン な (0776) 已3 -7 134 

干91 0-0834 福井市丸山 1-1 002 

長野県 松本サービスステーシヨン 狂 （0263) 40-341 1 

干39日-服日2松本市島立1□日 4-1 

岐阜県 岐阜サービスステーシヨン な （0 已 8) 246-3417 

〒甜1-郎日日岐阜県羽島郡岐南町伏屋1 -3 已 
静岡県 静岡ヴービスセンター な （0 已 4) 236-0691 

干4の-孤34静岡市駿巧区高松 2-2 日-10 
沼まサービスステーシヨン な （0 已已）93已 一0501 

干41 0-0822 沼津市下香貫 t 面11日 2-2 
巧松サービスステーシヨン な （0 已 3) 461-868已 

干43日-腑12ミ兵松市南区本郷巧123 
憂知県 名古屋サービスセンター 狂 （0 已 2) 485—3620 

干4的-册1日名ち屋巿中村区京田巧 2-1 
岡幢ヴービスステーシヨン 狂 （0 已 64) 23-3418 

干 444-0 弧9岡崎市ル呂巧宇 2-30 

S 重県 まサービスステーシヨン 巧 （0 已 9) 236-已19已 

〒日 14-01 11津市一身田平野28已 -2 


滋賀県 滋賀サービスステーシヨン 狂 (077) 已 14-2221 

〒日24-孤21守山巿吉身 4-1-24 南井産業第3ビル B 棟 
京都府 京都サービスセンター な （07 已） 672-0877 

〒抓 1-81 3日京都脯区上翩石橋町8 NTT 〕 ミにケーンヨンズ京都南ビル 
福知山サービスステーシヨン狂 （0773) 24-340 已 
〒の日-孤日2福知山市和义市町2日0和义市岩堀ビル2階 
大阪府 大阪サービスセンター 巧 （06) 6992-6 吕3已 

〒日 70-0 腑日守□市竹巧 4- 13 
大阪南サービスステーシヨン狂 （06) 6761-4600 
〒日 43-0 弧]大阪市天王寺区上本巧 5-1-14 =洋ビル 2 F 
大阪東サービスステーシヨン狂 （072) 96日一 1 S 1 1 
〒日 78-0 弧3ま大阪市今米 2-3-29 
阪和サービスステーシヨン 巧 （072) 吕已8-已001 

〒閒 1- 孤巧既市化区長曽根巧3□日8-已 
兵庫県 巧戸サービスセンター 狂 （078) 6已1 -3951 

干日日2-册13巧戸市兵庫区兵庫巧 2-2- 18 
阪神サービスステーシヨン 泣 (06) 6432-3401 
干郎1 - 弧2日尼崎市水望巧 4- 1 7-6 
姫路サービスステーシヨン 狂 （079) 282-7892 
干日 70-0943 姫路市市之郷巧1 -9 


兵庫県 淡路サービスステーシヨン 狂 (0799) 4吕 一601 已 

干的日-0478南あわじ巿市福永已 36- 1 

奈良県 奈良サービスステーシヨン 巧 （0744) 22-7888 

〒日34-腑17權原市寺田巧11 3-1 

和歌山県和歌山サービスステーシヨンな （073) 473-71 12 

干日 40-8301 和歌山市岩橋 1636-1 


鳥取県 鳥取サービスステーシヨン 巧 （08 已 7) 24-2930 

〒郎 0-0843 鳥取市南吉ち 3- 107 

島根県 松江サービスステーシヨン 狂 （0 S 已 2) 23-1183 

〒閒 0-0 日44松江巿ミ兵の木 2-1 已 -3 

岡山県 岡山サービスセンター 狂 (086) 24 已 一1634 

干 700-0973 岡山市下中野 703-1 01 
広島県 広島サービスセンター 巧 （0 S 吕） 279-0170 

干733-册33広島市西区商エセンター4-日 -9 協和ビル 
福 山サー ビス ステーシヨ ン 凸 (084) 9 已 4-41 01 

干 721-0 犯2福山市曙巧 4-22-10 

山 □県 山□サー ビス ステーシヨ ン 巧 （0 S 3) 973-3391 

干7日4-册24山□市ル郡若草巧2-日 


徳島県 徳島サービスステーシヨン 狂 (088) 699-4131 

干771 -021 9徳島県板野郡ネ公茂町を木野字ノ V 化開拓1 89- 1 
き川県 高松サービスセンター 巧 （0 S 7) 843-1840 

干7日 1-0101 高松市春日巧字片田16己7-] 

愛媛県 松山サービスステーシヨン 凸 （089) 979-3486 

干 799-2 的日松山市馬木巧2□已7 
四国中央 ヴー ビスステーシヨン 狂 （0 S 9 色） 23-3416 
干7朋-0404四国中央市兰島富川 2-732-4 
高知県 高知サービスステーシヨン 狂 （088) 8 S 已 一341 1 

干781 -812] 高巧市葛島 2-8-9 


福岡県 福岡サービスセンター 狂 （092) 441 -2 已41 

干812-册1日福岡市博多医博多駅南4-日 -23 
化九州サービスステーシヨン巧 （093) 已21-已吕 S 6 
干孤2-朋日4化九州巿 V 」\倉化区鍛;台巧 2-4-7 
义留米サービスステーシヨン狂 (0942) 37-3934 
干830-朋38义留米市西巧1□日-18 
長崎県 長崎ヴービスステーシヨン 狂 （09 日） S 13-3 已4已 

干8日 1-010] 長崎市古賀巧1□□日-己 
佐巧保サービスステーシヨン狂 （09 已 6) 31— 763已 
干扼 7-1 1日2佐世保市卸本巧1 7- 1 

熊本県 熊本サービスセンター a (096) 388—3434 

〒粥 1- 孤4日熊本市ル山 3-2-11 熊本トラックターミナル内 

大分県 大分サービスステーシヨン a (097) 已 43— 34已4 

干87日-服2日大分巿椎迫己-日 

言崎県 宮崎サービスステーシヨン 狂 （098 已）吕 9-3441 

〒抛0-朋の宫崎巿大橋 3-2 24 

鹿児島県鹿巧島サービスステーシヨン狂 （099) 2已 1-461 已 

12-14 


干朋日-弧郎鹿児島市東郡元巧1 r こ 


沖経県 沖縄互洋販売株式会社ヴービス部狂（098) 944-已01 S 

干 903-0103 ミ中縄県中頭郡西原巧ノ」娜覇1303 


1 ] 〇已 09 S 


お客さまご ffl 談窓 □におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて 


お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意びない限り、業務委託の 
場合および法令に基づさ必要と判断される場合を除さ第兰者への開示は行いません。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さま 
のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことびあります。 

く利用目的> •お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、 

この目的のために兰洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することびあります。 

く業務委託の場合> ♦上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理-監督をいたします。 

個人情報のお取扱いについての詳細はホームぺージ http :// jp . sanyo . com をご覧ください。 

























































仕様 


■取扱説明書-保証書には商品の色記号の表示を省略しています。 
■包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 


電源 

AC 100 V 已 0-60 Hz 共用 

消費電力 

1，〇〇 0 W 〜約200 W 

吸込仕事率 

ヴイク□ン式600 W 〜約 70 W (ティッシュペーパー装着時、約 10 W 低下します。） 

紙ノ くック式61 0 W 〜約 70 W 

運輯音※ 

64 dB 〜約 57 dB /^^^67 dB 〜約60服 

コードの長さ 

己 m 

本体寸法 

(長さ)3己2 X (巾畐 )2 己己 X (高さ)2己 0 mm 

集じん容積 

0.7 L (紙パック使用時 1.9 L ) 

質量 

ヴイク□ン式 6.4 kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む） 

紙パック式 6.0 kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む） 

付属品 

パワーブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本（そのままブラシ付さ）、馬毛ブラシ1個、 

つぎ手1個、ふとん□ーラー1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個（ダストカップ装着）、 

V 

テイツシユぺーパー1枚（ダストカツプ装着）、紙ノくツク1枚 

J 


■運転を停止してち、電源プラグが差し込まれていると約 1 W 電力を消費します。 

※運転音の表示は、 J に C 9108による。這®とは従来の運転音の測定ち法-測定条件-測定値の許容差を変更する 
J に C 9108 (20 日9年度改正申請中）による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定 
基準としております。 

保証とアフターヴービス 


保証書 

>保証書は、この取扱説明書の裏表紙に 
ついております。販売店にて所定事項 
を記入しますので、記載内容をご確認 
いたださ大切に保管してください。 


保証期間 


お買い上げ日より1年間 


補修用性能部品の 
保有期間 

>クリーナーの補修用性能部品の保有 
期間は、製造巧切り後6年です。 

>性能部品とは、その商品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


で、不明な占や 
修理に関ずるご相談は 

>修理に関するご相談ならびにご不明 
な点は、お買い上げの販売店または 
お近くの「お客さまご相談窓□」 
( P .21) にお問いをわせください。 


修理を依頼されるときは 

故障かな？と思ったら （ P .19) に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセン 
卜から電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていたださます。 

保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料で修理させていたださます。 


お客さま 
メモ 


お買い上げ曰 

年月 曰 

お買い上げ 
販売店名 

TEL () - 




このような 

症状は 

ありませんか 


■ 「床ふを」「強」「自動(エコ運転)」「弱」を押してち時々運転しないとさびある。 
■ 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。 

■ 運転中、時々止まる。 ■ 運転中、異常な音がする。 

■ 本体が変形したり、異常に熱い。 

■ ホースが破れている。 ■ こげくさいにおいがする。 



事故防止のため、 
すぐに「切」を巧し、 
電源プラグを抜い 
て、販売店へ点検 
修理を依頼して< 
ださい。 


王を電機株式舍な 

王ま電機コンシュ-マエレクト□ニクス株式含な 

或電事単 。 B 

干67日-2332兵庫県加西市鎮岩町194番地の4 


長年ご使用のクリーナーの点検を! 


愛情点検 


たとをは 
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